CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





1 RODADA 


EEN 


Venezia 
31/10/2021 às 1100 
A Maurizio Mariani 


O siacio Comunate Luigi Ferraris (Genovos 


6 Pasquale Mazzocchi 
Davide Biraschi 


) Mattia Caldara 


%b Mattia Aramu 


Ls Estatísticas 


Genoa 


57. Salvatore Sirigu 
4, Domenico Criscito (0) 
14, Davide Biraschi D 
15. Johan Vásquez 
50, Andrea Cambiaso 
4 27. Stefano Sturaro 
47. Milan Badelj 
65. Nicolô Rovella 
Y 99, Pablo Galdames 
4 19, Goran Pandev 
4 23. Mattia Destro 


1. Adrian Semper 
22, Federico Marchetti 
2. Stefano Sabelli 
5. Andrea Masiello 
10. Filippo Melegoni 
so, Manolo Portanova 
sa. Abdoulaye Touré 
a. Felipe Caicedo 
1) 20. Caleb Ekuban 
1 44, Aleksander Buksa 
f's1. Yayah Kallon 


Posse de bola (%) 


Total de passes 


Passes corretos (%) 


Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


8 Escalações 


Banco de Reservas 


Venezia 
37 


282 


Venezia 


88. Sergio Romero 
47. Pasquale Mazzocchi 
31. Mattia Caldara & 
32, Pietro Ceccaroni (c) 
455. Ridgeciano Haps 
8 Stanislav Shopov 
27. Gianluca Busio 
433. Domen Érnigoj 
410. Mattia Aramu 
| 14. Thomas Henry 
77. David Okereke 


1. Niki Mãenpaã 
3. Cristian Molinaro 
13. Marco Modolo 
122 Tyronne Ebuehi 
28, David Schnegg 
30, Michael Svoboda 
11. Amór Sigurósson 
18. Daan Heymans 
19. Bjarki Bjarkson 
23. Sofian Kiyine 
1.42. Dor Peretz 
19. Francesco Forte 





